
HAINE DE CE QUI EST ÉTRANGER 




HAINE DE CE QUI EST ÉTRANGER 


Xénophobe est un jeu d'action sortie des arcades, pour un ou deux joueurs. 

Vous êtes la proie des Xénos. Ces créatures malfaisantes et éffroyables ont infesté les 
stations satellites et les bases lunaires, attaquant tous ceux qui les oppose. 

Votre tâche et de détruire ces étrangers hostiles en même temps que vous assemblez du 
matériel de valeur à chaque base lunaire et à chaque station satellite. 

Un réaction instantanée au bouton de tire et l'habilité d'un astronaute au joystick sont les 
secrets du succès dans ce jeu passionnant. Vous avez aussi un grand choix d'arme pour 
vous aider à protéger les bases contre ces horreurs. 

Vos ennemis, Roller Baby, Snotter Pillar et peut être même un copain, (si vous jouez à 
deux). Mais prenez garde surtout, car Mestor vous guette! 


# Action Arcade Palpitant 

# Pour un ou Deux Joueurs 

# Un Système de Point Excellent 

# À Deux Manettes Disponible 

# Un Bruitage Stupéfiant 



XENAPHOBE AMSTRAD DISK 
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